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PART III 
Fire Force Department 


ദർഘാസ്/ ലേല പരസ്യം 


ലേല തീയതി, സമയം – ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 12 - 6 - 2018 , 
2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 26 - 6 - 2018, 11 മണി. 

ലേല സ്ഥലം - കമനമ്പർ 1- ന് അഗ്നിര ക്ഷാ നി ല യം , 
കായംകുളം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് അഗ്നിരക്ഷാനിലയം, ആലപ്പുഴ. 


നമ്പർ ഡി1- 4344 / 2017. 


2018 ഏപ്രിൽ 13 . 


ലേല നിബന്ധനകൾ 


കേരള അഗ്നിരക്ഷാ സേവന വകുപ്പിന് ഉപ യോ ഗ 
യോഗ്യമല്ലാത്തതും കായംകുളം, ആലപ്പുഴ അഗ്നിരക്ഷാനിലയ 
ങ്ങളിൽ യഥാക്രമം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ താഴെ പറയുന്ന 
വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും അ വ സ്ഥയും 
പരിഗണിച്ച് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ കായംകുളം, 
ആലപ്പുഴ നിലയങ്ങളിൽ വച്ച് ലേലം/ ടെണ്ടർ വഴി വില്പന 
നടത്തുന്നതാണ്. 


വം 


കമ വാഹനത്തിന്റെ തരം, രജി. നമ്പർ, നിരത 
നമ്പർ മോഡൽ, സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ദ്രവ്യം 


1. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മേൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ലേലസ്ഥലത്ത് ഹാജരായി 
ലേലം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായി - 5,000 
നിരതദ്രവ്യം അടച്ച് ടോക്കൺ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
-- 2. മേൽ കാണിച്ച വാഹനങ്ങൾ ടെണ്ടർ വഴി വാങ്ങാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലത്തീയതിയുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തി ദിവസം 
മുമ്പ് പകൽ 3 മണിവരെ നേരിട്ടോ തപാൽ വഴിയോ ടെണ്ടർ 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 3 മണിക്കു ശേ ഷം ലഭിക്കുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടി 
വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരതദ്രവ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന - 5, 000 - ന്റെ 
ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, 
കോട്ടയം ബ്രാഞ്ചിൽ മാറത്തക്കവിധം ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, 
ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക് സർവ്വീസസ്, കോട്ടയം - 686 001 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എടുത്തത് വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
ടെണ്ടറിനോ ടൊപ്പം സീൽ ചെയ്ത ക വ റിൽ അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ക്രാഷ് ടെണ്ടർ കെ . എൽ.- 01-എഫ്- 8377, 5, 000 
1994 മോഡൽ, അഗ്നിരക്ഷാനിലയം, 
കായംകുളം 
എം . റ്റി . യു . കെ . എൽ.- 01- എ . ഡി - 2040, 5, 000 
2003 മോഡൽ, അഗ്നിരക്ഷാനിലയം, ആലപ്പുഴ 
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FIRE FORCE DEPARTMENT 


ലേലം/ ദർഘാസ് പരസ്യം 


മുദ്രപതിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊ ള്ളുന്ന ക വ റിനു 
മുകളിൽ ഏതു വാഹനത്തിനു വേണ്ടിയാണോ ടെണ്ടർ സമർപ്പി 
ക്കു ന്നത് പ്രസ്തുത വാഹനം ലേലം കൊള്ളുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ എന്നും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന ആളിന്റെ അഡ്രസ്സും 
വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം. ( ഉദാ : അഗ്നിരക്ഷാസേവന 
വകുപ്പ്, കായംകുളം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം ക്രാഷ് ടെണ്ടർ 
കെ .എൽ.- 01- എഫ്.- 8377 എന്ന വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുളള 
ടെണ്ടർ ) ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ടെണ്ടറുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം പണം അടയ്ക്കേണ്ടതിലേക്കായി ലേല 
സമയത്ത് ലേല സ്ഥലത്ത് ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
നൽകിയവർക്കും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 
അവർ വീണ്ടും നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല . 


നമ്പർ സി - 8485/ 2017 . 

2018 മാർച്ച് 9. 
-- കേരള ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക് സർവ്വീസസ് വകുപ്പിന് 
ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത പയ്യന്നൂർ, കൽപ്പറ്റ, മുക്കം എന്നീ 
ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക് സ്റ്റേഷനുകളിലെ താഴെ പറയുന്ന 
വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ അവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
നിലയങ്ങളിൽ വച്ച് ലേലം/ ടെണ്ടർ വഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതാണ്. 


- ക്രമ വാഹനത്തിന്റെതരം, രജി. നമ്പർ, നിരത് 
നമ്പർ മോഡൽ, സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ദ്രവ്യം 


1 


2,000 


2 


2 ,000 


വാട്ടർ ടെണ്ടർ കെ . ബി . റ്റി.- 8646, 1985 
മോഡൽ അശോക് ലൈലാന്റ്, ഫയർ ആന്റ് 
റെസ്ക് സ്റ്റേഷൻ, പയ്യന്നൂർ 
വാട്ടർ ടെണ്ടർ കെ . എൽ.- 01- ബി - 5149 , 
ടാറ്റ - 1991 മോഡൽ, ഫയർ ആന്റ് റെസ 
സ്റ്റേഷൻ, മീഞ്ചന്ത 
മിനി വാട്ടർ ടെണ്ടർ കെ . എൽ. - 01 - ബി - 5640, 
സ്വരാജ് മസ്ത -1988 മോഡൽ, ഫയർ ആന്റ് 
റെസ്ക് സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ 


3 


2,000 


- 3. പരസ്യലേലം അവസാനിച്ചാൽ നേരത്തെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ടെണ്ട റു കൾ തുറ ക്കു ന്നതും ലേല ത്തിലോ ടെണ്ടറിലോ 
ഏതിലാണോ കൂടുതൽ തുക വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തി 
യി രി ക്കു ന്നത് ആ തുക വിളിച്ച് രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ 
വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കു 
ന്നതും പ്രസ്തുത വ്യക്തി ലേലം/ ടെണ്ടർ കൊണ്ട്തുകയുടെ 
25 % അ പ്പോൾ തന്നെ അ ട യ് ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ലേലം 
സ്ഥിര പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും 
ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ബാക്കി തുകയും മൊത്തം 
തുകയ്ക്കുള്ളവിൽപ്പന നികുതിയും ഒടുക്കി സ്വന്തം ഉത്തരവാ 
ദിത്വത്തിലും ചെലവിലും വാഹനം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ലേലം/ ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ആളിന്റെഒഴികെ ഉള്ളവരുടെ 
നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലം/ ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി 
കിട്ടുന്നയാൾ ലേല നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ടിയാൻ അടച്ച തുക സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടുന്നതും 
വാഹനംപുനർ ലേലം ചെയ്യു ന്ന തു മാ യി രി ക്കും . പുനർ 
ലേല ത്തിൽ എന്തെ ങ്കിലും നഷ്ടം സംഭ വി ച്ചാൽ 
ആയത് മുൻ ലേല ം കൊണ്ട് വ്യക്തിയിൽ നിന്നും 
ഈടാക്കുന്നതും കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് മുൻ ലേലം 
കൊണ്ട് വ്യക്തിക്ക് അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു . 


ലേല തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 22 - 5 - 2018, 
11. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 23 - 5- 2018 , 11.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 24 - 5 - 2018 , 12 മണി. 

- ലേല സ്ഥലം- കമനമ്പർ 1 - ന് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക 
സ്റ്റേഷൻ, പയ്യന്നൂർ, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക 
സ്റ്റേഷൻ, മീഞ്ചന്ത , കമനമ്പർ 3 - ന് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക 
സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ . 

ലേല നിബന്ധനകൾ 


4. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരും 
മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അതേപടി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 
ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാ ൻ | ടെൻ ഡർ നൽകു വാൻ 
ആഗ്ര ഹി ക്കുന്നവർക്ക് വാഹനം സൂക്ഷിച്ചി രി ക്കുന്ന 
അഗ്നിരക്ഷാനില യ ങ്ങളിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 
അനുമതിയോടെ പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് വാഹനം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 


- 5. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ലേലം/ ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറുകൾ 
അസ്ഥിര പ്പെ ടു ത്തു ന്ന തിനും താഴെ ഒപ്പ് വച്ചി രി ക്കുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


1. പരസ്യ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മേൽ 
- പറ ഞ്ഞി രിക്കുന്ന തീയ തി കളിൽ ലേല സ്ഥ ലത്ത് 
ഹാജരായി ലേലം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർമുമ്പായി 

നിരതദ്രവ്യം അടച്ച് ടോക്കൺ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
2. മേൽ കാണിച്ച വാഹനങ്ങൾ ടെണ്ടർ വഴി വാങ്ങാൻ 
- ആഗഹി ക്കു ന്ന വരുടെ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുക ൾ 
ഡിവി ഷ ണൽ ഓഫീസർ, ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക 
സർവ്വീസസ്, ഗവ . ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് 
പി . ഒ., കോഴിക്കോട്-673 018 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ടി 
വാഹ ന ത്തിന്റെ ലേല തീ യ തിയുടെരണ്ട് പ്രവർത്തി 
ദിവസം മുമ്പ് പകൽ 3 മണിക്കകം ടി ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ള കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ ടെണ്ടറി 
നോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം ( 2,000 ) 
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, ഫയർ ആന്റ് റെ സർവ്വീസ് 
ഗവ . ആർട് സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് പി . ഒ ., 
കോഴിക്കോട്-673 018 എന്ന പേരിൽ വാങ്ങിയ ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റ്( കോസ് ചെയ്യാത്തത്) അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യാ ത്ത ടെ ണ്ട റുകൾ 
യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ഏതു 
വാഹനത്തിനു വേണ്ടിയാണോ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നത് 
( വാ ഹ ന ത്തിന്റെ നമ്പർ) പ്രസ്തുത വാഹനം ലേലം 
കൊള്ളുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്നും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന 


( ഒപ്പ്) 

- കോട്ടയം ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലെ 
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ഡയറക്ടർ (ഭരണം)- ന്റെ പൂർണ്ണ 
ഫയർ ആന്റ് റെ 

അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന 
സർവ്വീസസ്, 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ 
കോട്ടയം. 

ഓഫീസർ. 
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4. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലം/ ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി 

കിട്ടുന്ന ആൾ ലേല നിബ ന്ധ ന കൾ ലംഘി ക്കു ക 
യാണെങ്കിൽ ടിയാൻ ഒടുക്കിയ തുക സർക്കാരിലേക്ക് 
മുതൽ കൂട്ടുന്നതും വാഹനം പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതു 
മായിരിക്കും. പുനർലേലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം 
സംഭവിച്ചാൽ ആയത് മുൻലേലക്കാരനിൽ നിന്നും റവന്യൂ 
റിക്കവറി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ 
പുനർലേലത്തിൽ കൂടുതൽ തുക ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അതിൽ യാതൊരു അവകാശവും ആദ്യ ലേലക്കാരന് 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമല്ല . 


ആളുടെ പേരും വ്യക്തമായി കവറിനു മുകളിൽ എഴുതിയി 
രി ക്കണം. നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിച്ച വർ തങ്ങളുടെ ടെണ്ടറുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം പണം അടയ്ക്കേണ്ടതിലേക്കായി ലേല 
സമ യത്ത് ഹാജ രാ യി രി ക്കേ ണ്ടതാ ണ് . ടെണ്ടറുകൾ 
നൽകിയവർക്കും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. 
എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും നിരതദ്രവ്യം അടക്കേണ്ടതില്ല . 
- പരസ്യമായ ലേലം വിളി അവസാനിച്ചാൽ ടെണ്ടറുകൾ 
തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ടെണ്ടറിലോ ഏതിലാണോ 
കൂടുതൽ തുക വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 
ആ തുക വിളിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ 
ഫയർ ആന്റ് റസ്ക് സർവ്വീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ 
അവർകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് വിധേയമായി ലേലം 
താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത വ്യക്തി 
ലേലം/ ടെണ്ടർ കൊണ്ട്തുകയുടെ പകുതി ( നിരതദ്രവ്യം 
ഉൾപ്പെ ടെ ) അ പ്പോൾതന്നെ ലേല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് 
അടക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള 
ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക് സർവ്വീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ 
അവർകളുടെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ 
അറിയിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത വ്യക്തി 15 ദിവസത്തിനകം 
ലേലതുകയുടെ ബാക്കിയുംമുഴുവൻ ലേലതുകയ്ക്കുമുള്ള 
നിയമാനുസൃത നികുതിയും ഒടുക്കി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വ 
ത്തിലും ചെലവിലും വാഹനം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം വാഹനം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 
ആയതിന് സംഭവിക്കുന്ന യാതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും 
ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് വകുപ്പോ 
സർക്കാരോ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ലേലം/ ടെണ്ടർ 
സ്ഥിര പ്പെ ടുത്തുന്ന ആളിന്റെ ഒ ഴി കെ യു ള്ള വ രുടെ 
നിര ത ദ്രവ്യം ലേലം കഴി ഞ്ഞാ ലു ടൻ മടക്കി ക്കൊടു 
ക്കുന്നതുമാണ്. 


5. ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു ന്ന വരും ടെണ്ടർ സമർപ്പി 
ക്കുന്ന വരും മേൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അതേ പടി 
പാലിക്കേണ്ടതാണ്. താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ 
വാഹനങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ, കൽപ്പറ്റ, മീഞ്ചന്ത എന്നീ ഫയർ 
സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറുടെ അനുമതിയോടെ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസ് സമയത്ത് നേരിട്ട് 
പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 


6. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ലേലം/ ടെണ്ടർ 
- നട പടികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും 
ടെണ്ടറുകൾ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും താഴെ ഒപ്പ് 
വച്ചി രി ക്കുന്ന ഓ ഫീസർക്ക് പൂർണ്ണ അ ധി കാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ഫയർ ആന്റ് റെസ്ല സർവ്വീസസ് 
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ. 
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